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Aanvragen omgevingsvergunning week 45 

Het college van Burgemeester en Wethouders deelt mee dat in de periode tot en met 28 oktober 2015 
de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen: 


Emmen 

1. ■ Druwerbrink 394, het vestigen van een beauty studio (82128-2015) 

2. ■ Westenesscherstraat 120, het vergroten van een woning (81753-2015) 

3. ■ Dagpauwoog 35, het toevoegen van een zorgfunctie in een woning 

4. (81877-2015) 

5. ■ Laan van het Kwekebos ter hoogte van huisnummer 323 en Laan van het Kinholt ter hoogte 
van huisnummer 210, het aanleggen van 2 keer 6 parkeerplaatsen (81826-2015) 

6. ■ Raadhuisplein 99, het bouwen van een kiosk (81895-2015) 

7. ■ Mussenveld 123, het uitbreiden van een woning (83190-2015) 

8. ■ Vreding 2, het wijzigen van een kantoorpand in een appartementencomplex (83295-2015) 

9. ■ Drieteenspecht 12, het vestigen van een fietsenwerkplaats (83675-2015) 

10. ■ Phileas Foggstraat 112, het intern verbouwen van een pand en het aanbrengen van een nieuwe 
gevel (83615-2015) 


Emmer-Compascuum 

1. ■ Hoofdkanaal OZ 80, het realiseren van een maaltijdservice aan huis 

2. (83187-2015) 

3. 

Erica 

1. ■ Hertenbaan 5, het bouwen van een woning (81763-2015) 


Klazienaveen 

1. ■ Langestraat 276, het vestigen van een pedicure- en nagelstation 

2. (81978-2015) 

3. ■ Kazerneweg 45, het vergroten van een woning (81785-2015) 

4. ■ Gantel 37, het plaatsen van een directiekeet (82865-2015) 

5. ■ Kloostermanswijk WZ 49, het uitbreiden van een woning (83077-2015) 


Nieuw-Schoonebeek 

1. ■ Van Eklaan 4, het bouwen van een woning (83718-2015) 


Nieuw-Amsterdam 

1. ■ Herendijk 4, het herbouwen van een schuur (82639-2015) 


Nieuw- Weerdinge 

1. ■ Weerdingerkanaal IMZ 162, het vestigen van een supermarkt (82080-2015) 
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Schoonebeek 

1. ■ Het Schut 56, het bouwen van een garage en het uitbreiden van een woning (82630-2015) 

2. ■ Gedempte Bargerbeek 2, 4 en 6, het renoveren van daken (81919-2015) 

Zwartemeer 

1. ■ Krommewijk, kadastraal bekend sectie I nummer 14863, het bouwen van een woning (83438- 

2015) 

Het is niet mogelijk bezwaar te maken ten aanzien van de ingekomen aanvragen. 
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